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Dr ZYGMUNT WIELSKI 


lekarz roentgenolog 
przeżywszy lat 57, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 


św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 16 marca 1929 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 9 przy ulicy Garncarskiej na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 1 w południe, o czem zawiadamiają żona, syn i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 18 b. m. o godz. 9 rano w kościele 00. Kapucynów. 
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